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Subject: 4m 5/8 Vertical 


From: G8MNY@GB7CIP.#32.GBR.EU 
To : TECH@WW 
From: ANDY G60HM@GB7HOL.#22.GBR.EU (new Nov 04) 


FIVE-EIGHTHS VERTICAL FOR 4 


THE ANTENNA IS BASED ON A DESIGN FROM THE ARRL HANDBOOK. 
THE ANTENNA IS MADE FROM AN OLD CB ANTENNA. 
THIS ARTICLE WAS TAKEN FROM THE 4M NEWSLETTER WRITTEN BY G7RSD. 
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// INDICATE SHORTING BAR AND EXTRA PIECE FOR ADJUSTMENT 
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LENGTH OF ROD TO MAKE CIRCULAR GROUND PLANE IS 1070MM 


73 - ANDY, G60HM @ GB7HOL 


Why Don't U send an interesting bul? 


73 De John G8MNY @ GB7CIP 
/EX 
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